TABLE 1 


CIGATAM COLLABORATIVE STUDY - MARCH 1995 


BRAND SUMMARY SHEET 
SMOKE ANALYSIS - FTC 

Lab Nams: PM USA - Product Testing Laboratory _ 

Sample code Description: Baronet Long Size Box Smoking Method FTC 

Butt Length (mm): 27,0 


Run 

NO, 

Smoking 

Date 

Port 

No. 

rnm 


Nicotine 

(mg/cigt: 

Tar 

(mg/cigt) 

Puff 

Count 

1 

3/29/95 

1 

19.92 

4.38 

0.96 

14.58 

7.66 

1 


6 

19.08 

4.14 

0.77 

14.17 

8.04 

In 


11 

20.36 

4.05 

0.90 



i 


16 

21.70 

5.47 

0.91 

15.32 

8.12 

2 

3/29/95 

2 

19.58 

4.72 

0.86 

14.00 

8.24 

2 


7 

18.24 

3.38 

0.79 

14,06 

8.10 

2 


12 

18.72 

3.74 

0.78 

14.20 

7.56 

mm 


17 

19.80 

4.67 

0.81 

14.33 

8.16 


3/29/95 

3 

19.62 

4.34 

0.84 

14.44 

7,62 

3 


8 

mmm 


0.86 

15.32 

8.64 

3 


13 

um 

4,19 


14.14 

8.16 

3 


18 

18.94 

3.99 

0.84 

14.11 

7.94 

4 

3/29/95 

4 

18.12 

3.36 

0.71 

14,05 

7.44 

4 


9 

19.14 

3.96 

0.78 

14.40 

7.64 

4 


14 

19.36 

3.99 

0.80 

14.57 

7.68 

4 


19 

19.58 

4.03 

0.81 

14.74 

8.10 


mean 


19.52 

4,20 

0.83 

14.49 

7.96 




0.932 

0.539 

0.060 

0.477 

0.324 


CO 

(mg/cigt) 


14.33 

14.66 


14.51 
0.247 1 


PM3000984783 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/yzlk0001 




























































































































TABLE 1 


C1SATAM COLLABORATIVE STUDY - MARCH 1995 


BRAND SUMMARY SHEET 
SMOKE ANALYSIS - FTC 

Lab Name: PM USA - Product Testing Laboratory 

Sample code Description: Marlboro Lights Long Size Box Smoking Method FTC 


Butt Length (mm): 30.0 


Run 

No. 

Smoking 

Date 

Port 

No. 

iTfrWS 

KSsfl 

Nicotine 

(mg/clgt; 

Tar 

(mg/dgt) 

mm 


CO 

(mg/tSgfo 

1 

3/29/95 

2 

14.30 

1.63 

0.89 

11.79 

8.28 


10.36 

l 


7 

14.24 

1.56 

0,82 

11.86 

7.56 


11.62 

l 


12 

14.68 

1.67 

0.85 

12.16 

8.06 


1 


WDM 

14.16 


■hl:«l 

11.73 

7.94 


2 

3/29/95 

3 

14.18 

1.66 

0.74 

11.78 

7.52 


2 


8 

15.22 

1.93 

0.80 

12.49 

7.58 


2 


mm 

13.68 

1.49 

0.74 

11.46 

wanm 


2 


18 

14.16 

1.78 

0.78 

11.60 

7.66 


3 

3/29/95 

4 

14.50 

1.73 

0.86 

11.91 

7.84 


mm 


9 

13.30 

1.40 

0.79 

11.11 

7.66 


3 


14 

13.60 

1.43 

0.80 

11.37 

7.38 


3 


19 

13.84 

1.51 

0.83 

11.50 

7.80 


4 


5 

14.88 

1.71 

0.81 

12.36 

8.52 


4 


10 

13.68 

1.64 

0.77 

11.27 

8.54 


4 


15 

14.34 

1.82 

0.75 

11.78 

7.82 


4 


20 

13.76 

1.55 

0.73 

11.47 

8.34 



mean 


14.16 

1.63 

MMM 

MBSEM 

7.89 


10.99 


std dev 


0.507 

wmm 

0.050 

0.379 

0.361 


0.891 


PM3000984784 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/yzlk0001 




























































































































TABLE 1 


C1GATAM COLLABORATIVE STUDY - MARCH 1995 


BRAND SUMMARY SHEET 
SMOKE ANALYSIS - FTC 


Lab Name: PM USA - Product Testing Laborator 


Sample code Description: Marlboro Long Size Box 


Smoking Method FTC 


Butt Length (mm): 27,0 



PM3000984785 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/yzlk0001 


TABLE 1 


CIGATAM COLLABORATIVE STUDY - MARCH 1995 


BRAND SUMMARY SHEET 
SMOKE ANALYSIS - FTC 

Lab Name: PM USA - Product Testing Laboratory 

Sample code Description: Monitor IM # 14 Smoking Method FTC 

Butt Length (mm): 30.0 


Run 

NO. 

Smoking 

Date 

Port 

No. 

TPM 

mg/cig: 

H20 

<mg/cigt) 

Nicotine 

(mg/cigt; 

Tar 

(mg/cigt) 

*:«■. vbz 

Pu ft 
Count 


co 

(mg/cigt) 

1 

3/29/95 

4 

22,10 

3.12 

1.16 

17.82 

9.34 


16.1 

1 


9 

20.28 

2.67 

1.11 

16.50 

8.68 


15.7 

1 


14 

21.62 

3.32 

1.16 

17.14 

9.00 


1 


19 

21.58 

3.04 

1.20 

17.34 

8.82 


2 

3/29/95 

5 

22.58 

3.69 

1.20 

17.70 

9.40 


2 


10 

22.64 

4.09 

1.16 

17.39 

9.08 


2 


15 

21.88 

3.33 

1.14 

17.40 

9.24 


2 


20 

21.46 

3.10 

1.17 

17.19 

9.36 


3 

3/29/95 

1 

21.80 

3.09 

1.17 

17.55 

8.68 


3 


6 

22.00 

3.37 

1.19 

17.44 

9.14 


3 


11 

22.62 

4.04 

1.13 

17.45 

9.34 


3 


16 

22,18 

3.41 

1.16 

17.61 

9.14 


4 

3/29/95 

2 

21.86 

3.42 

1.24 

17.20 

9.30 


4 


7 

22.52 

3.67 

1.14 

17.72 

9.34 


4 


12 

22.70 

3.83 

1.19 

17,68 

9.46 


4 


17 

22.60 

3.78 

1.20 

17.63 

9,34 



mean 


22.03 

3.43 

1.17 

17.42 

9.17 


15.9 


sfd dev 


0.629 

0.391 

0.033 

0.320 

0.2S2 


0.283 


PM3000984786 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/yzik0001 




